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Mogliche Erdgas- und Erdol-Lagerstatten unter den 
Inlandeisdecken von Gronland und der Antarktis 


Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir Polarforschung 
Miinster/Westf. 11-14. Mai 1961 
: Vortrag: Commander Nurr 
Diskussionsbemerkung von: H. STaAuBER 


Vortrag vom 14. Mai, Vormittag, von: Commander Davin C. Nurt, Department of 
Geography, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, USA: 


«Significance and Techniques in the Study of Gas Bubbles in Ice» 

In Erganzung zu den sehr interessanten, erstmalig genauen Untersuchungen von Gas- 
einschlissen in Eisbergen und dem Inlandeis von Commander Nutr gestattet sich der Spre- 
chende als Geologe — welcher u. a. auch Erddl- und Erdgas-Probleme allgemein und 
speziell in der Schweiz und Italien studiert hat — zu fragen, ob die neuen Untersuchun- 
gen evtl. auch Beobachtungen von Erdgas- oder Vulkangas-Einschlissen im Inlandeis oder 
in Eisbergen gemacht haben, was verneznt wurde, und Dr. StraAuBER bemerkt weiter, dass 
es vom geologischen Standpunkte aus durchaus mdglich ware, dass unter der flachen- 
haft riesigen und dicken Inlandeisdecke sich stellenweise evtl. grosse Gasansammlungen 
(von Erd-, Kohlen- oder Vulkangasen) — als sogenannte «Gaskissen» unter kuppelf6rmi- 
gen Eiswélbungen im Laufe der vielen Jahrtausende haben bilden oder sammeln k6n- 
nen, welche unter gewaltigen Drucken stehen wiirden. — Dr. SrAuBER weist weiter darauf 
hin, dass ahnlich den meist unter sehr hohen Drucken liegenden Erdgas- und Erdél-Lager- 
statten (oder von arthesisch gespanntem Wasser), die unter gewOlbeartigen 1-2-3000 
und mehr Meter machtigen, abdichtenden Sedimentdecken angereichert, gespeichert sind, 
auch unter oder zwischen den gewaltigen 1—2-iiber 3000 m dicken Jnlandeisdecken von 
Grénland und der Antarktis, solche Gas-, Wasser- oder gar Erd6l-Ansammlungen unter 
gewaltigen Drucken sich haben bilden konnen, dass diese beim heute begonnenen und 
geplanten An- und Durchbohren der Eisdecken — abnlich wie bei Erdgas- und Erd6l-Boh- 
rungen — gefahrliche explosionsartige Ausbriiche-Eruptionen dabei entstehen ko6nnen. Die bis 
zu evtl. einigen Hundert Atm. Druck ausbrechenden Gas- oder Wassermassen waren 
sodann bei diesen Eisbohrungen technisch kaum zu bewaltigen, so dass die Ausbriiche 
sowohl Ungliicke und Schdden bringen wie auch gewissermassen als Lagerstdtten nutzlos 
verpuffen, verloren gehen k6nnten. 

Solche Gaslager und Eruptionen waren insbesondere dort méglich, wo unter den 
Inlandeisdecken machtige Sedimente mit Erdgas- und Erdél- oder Kohleschichten, oder 
vulkanische Gesteine, mit Schloten, Verwerfungen, Kliiften, oder junge Intrusivas und 
Extrusivas mit heissen Gas- und Wasserquellen als Uberreste des fritheren aktiven Vul- 
kanismus vorkommen. Sowohl in Grénland wie in der Antarktis sind solche Unter- 
grunds-Verhiltnisse zu erwarten, besonders in Gronland, wo an den Ost- und West- 
kiisten sowohl ohlereiche Sedimente wie auch viele [ntrusivas-Extrusivas mit noch heissen 
Ouellen und evtl. aktivem Vulkanismus in der Nachbarschaft von Island vorkommen usw. 
— Es sei hier auch auf die sogenannte «Kocusche Linie» hingewiesen, d. h. an die mar- 
kante, vulkanisch-aktive Stérungslinie der Erdrinde, welche von den aktiven Vulkanen 
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Islands guer durch Grénland — also unter dem Inlandeis — an die Westktiste und weiter 
nach Kanada zu verfolgen ist. In Island kreuzt dieser Nordatlant. (Gronland—Schott- 
land) den Mittelatlant. Vulkanriicken. 

(Island hatte von 1700 bis 1955 ca. 65 Vulkan-Ausbriiche, mehrmals, z. B. 1783 sub- 
marin zwischen Grénland und Island, sowie viele subglaciale vulkanische Ausbriiche 
mit Gletscherlaufen-Uberschwemmungen.) Auch in diesen Gebieten von erléschendem 
Vulkanismus sind immer noch viele Gasausstromungen — sogenannte «Exhalationen» — 
vorhanden, welche unter der weiten und kompakten Inland-Eisdecke wahrend Jahr- 
tausenden zu vermutlich grossen Gasmengen sich haben anreichern kénnen. Es sind 
also bei den geplanten Inlandeis-Tiefbohrungen sicher Vorsicht und vorbeugende Stu- 
dien und Sicherungsmassnahmen notwendig angebracht, nicht nur wegen den Erup- 
tionsgefahren, sondern auch aus wirtschaftlichem Interesse, damit die evtl. brauchba- 
ren Erdgase usw. nicht nutzlos verpuffen. Es ist auch wahrscheinlich, dass die Gas- und 
Wasserlager in geologisch abgeschlossenen inneren Gebirgssenken von Grénland mit 
den seismischen Reflexions- und Laufzeitkurven feststellbar und vermutlich in der 100-200 m 
dicken sogenannten «Zwischenschicht» zwischen Felsgrund und Eispanzer enthalten sind 
und dass sich die vermutlich unter Eisgewolben von Gebirgsstécken ansammelnden 
Gaslager in den Zwischenschichten-Laufzeitkurven von den mehr in Tal- und Fjord- 
senken ansammelnden Wasser (?) unterscheiden und lokalisieren lassen. Erst wenn sol- 
che Voruntersuchungen den Nachweis von «Gas- und Wassersdcken» erbringen konnten, 
sollten vorsichtig Ezspanzer-Tzef bobrungen durchgefihrt werden in den Zentralregionen 
der Gronland- oder Antarktis-Inlandeisdecken, wahrenddem sich in den Randzonen 
vermutlich keine Gas- und Wasserlager mehr und unter hohem Druck haben erhalten 
k6énnen. Auch weitere Gasblasen-Untersuchungen an Eisbergen und im Inlandeis kén- 
nen evtl. tber tiefere Erdgaslager usw. Aufschliisse geben, oder evtl. direkte Gas-Ent- 
weichungen an Fels-Eis-Kontaktgrenzen x. B. bei Nunatakern, waren als Art Ventiloffnungen 
im Eispanzer gut denkbar, sollten ebenfalls iberpriift werden. Es sollten ferner an allen 
Randzonen des Inlandeises systematische Beobachtungen gesammelt werden tber alle heissen 
und kalten Quellen, Reste von aktiver Vulkantatigkeit, von Schlammvulkanen, Gas- 
austritten, von ganz jungen Hruptivgesteinen, von Erdbebentatigkeit usw., um evtl. 
Gasansammlungen usw. unter dem benachbarten Inlandeis finden zu kénnen, Ahnlich 
wie bei der Prospektion von Erdgas- und Erdél-Lagerstatten. Sollten unter den In- 
landeispanzern Gas- oder Wasserlager gefunden, abgezapft oder sonstwie entweichen 
k6nnen, so ware es denkbar, dass die Fisdecken in grossem Umfang — ahnlich den 
machtigen Sedimentdecken bei ausgebeuteten Erdgaslagern usw. z. B. in der Poebene — 
sodann wieder nachsinken, absacken wirden. 

Hs ist auch sicher nicht nur im Interesse der Wissenschaft, sondern fiir die Sicherheit 
aller Flachlander von Bedeutung, dass der Vulkanismus in den Gebieten der gréssten 
Inlandeismassen bestandig tiberwacht werde, da eine evtl. neue vulkanische Aktivitat, 
unter oder neben einer Inlandeisdecke, wegen der Einschmelzung evtl. gewaltiger Eis- 
massen und nachfolgender Uberschwemmungsgefahren nicht unterschatzt werden darf. 
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